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कृषि मंत्रालय 
( कृषि और महकारिता विभाग ) 

अधिसूचनाए 
नई दिल्ली , 16 अप्रैल, 1991 
फा ना 259 ( अ )-- - उर्वरक (नियंत्रण ) प्रादेश, 1985 के लंड 
21 ( र । अनुमरण में , नियंत्रक , उर्वरक यह बिनिदिष्ट करता है कि 
एम . एस . पी . उर्वरको. मूक्ष्म पोषक तत्वों वाले उर्वरकों, एन . पी . के . 
मोतिय मानेदार मिश्रणो, सूक्ष्म पोषकी और उसके सम्मिश्रणों के प्रत्येक 
विनिर्माता का पाम निम्नलिखित म्युनतम प्रयोगशाला मुविधाये होगी , 
प्रर्थात् :- - 
( क ) एस . एम . पी . संयंत्रों की प्रयोगशाला के लिए अपेक्षित 

उपस्करों की सूची:- - 
उपस्फर 

संख्या 


5 मफल भट्टी 
6. निर्वात पम्प 
7 हाट प्लेट 
8 विधायनीकारक 
1 प्रतिवर्ण पंषक 
10 जल प्रामवन मंयंत्र 
11 चुम्बकीय विन्तोड़फ 
12 अन्य नैमिक उपस्कर 

... ..- - - - - - - -- - - -- 
( ब ) सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले उर्वरक ( ऋजु और मिश्रण ) को 

प्रयोगशाला के लिए अपेक्षित उपस्कर 


क्रम सं . 


उपस्कर 


संख्या 
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- 
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- - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 


मामक एस . छोटे प्राकार 
एस . पी . के एस . 
संयंत्र एस . पी . 

मंयंत्र 
_ _ . .... . .- - - - - - - . . ... 


12 

1, इलेक्ट्रानिक वैएलषिक तुला 
2 पी . एच. मोटर 
३ पालनी हल्लिन 
4 प्रबन 


1 परमाण्वीय अवशोषण स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी 
2 स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी 
3 पी . एच . मोटर 
4 इलैक्ट्रानिक वैश्लेषिक तुला 
5 विमायनाकारक 
6 जल -मासवन संयंत्र 
7 पालनी हल्लिन 
8 कार्ल फिगर साधित 
9 अन्य नैमिक उपस्कर 
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- . ... - - - .. . . . 
( ग ) एन . पी . के . मिश्रणों घो प्रयोगशाला के लिए अपेक्षित 

(b ) EQUIPMENTS REQUIRED FOR LABORA 
उपम्फर 

TORY OF MICRO NUTRIENT FERTILISER 

(STRAIGHT AND MIXTURES ) : 
श्रम सं . उपस्कर 

संख्या 
__ - - - -- - - --- - -- - - - - - - Sl. Instruments 

Numbers 
___ - - - - -- - . . - - - 

No . 
। बलपिक तुला 
" रामायनिक तुला 

1 

2 
3 प्रबन 

- - - - - - - - - 

- - - - .. 
4 मफल भट्टी 
5 हाट प्लट 

1 . Atomic Absorption Spectrophotometer 
6 निर्यात पम्प 
7 तागन मैटल 

2. Spectrophotometer 
8 प्रतिवर्श पेषक 

3. pH meter 
9 फेराल पाचन प्रामबन एकक 

4. Electronic Analytical Balance . 
10 वाटर कुरिफा- मह-हल्लिव 

5 . Deioniser 
11 बिमायनीकारक 

6 . Water distillation plant 
12 जल प्रामवन संयंत्र 

7 . Sieve Shaker 
13 प्रशानक 

8 . Karl Fischer Apparatus 
14 अन्य नैमिक उपस्कर 

9 . Other routine equipments 
[ सं . 1-5/ 91- - उर्वरक विधि] 

- - - 
MINISTRY OF AGRICULTURI: 

( c) EQUIPMENT REQUIRED FOR LABOR.L 

TORY OF NPK MIXTURES : 
(Departnient of Agriculture and Cooperation ) 
NOTIFICATIONS Sl. Instruments 

Numers 

No . 
New Delhi, the 16th April , 1991 
S . O . 259 ( E ). In pursuance of clause 21 A of the 
Fertiliser ( Control ) Order , 1985 , the Controller of 
Fertiliser hereby specifies that every manufacturer 1. Analytical Balance 
of SSP fertiliscrs , micro- nutrient fertilisers, physical / 

2. Chemical Balance 
granulated mixtures of NPK , micro - nutrients and 

3. Oven 
combination thereof shall possess the following 

4. Muirle Furnaco 
minimuin laboratory facilities, namely : 

5 . Hot Plates 
(a ) LIST OF EQUIPMENTS REQUIRED FOR 
LABORATORY OF SSP PLANTS : 

6. Vacuum Pump 

7 . Heating Mentle 
Sl. Instruments : 

Numbers 

8. Sample Grinder 
No . 

Standard Small 

9 . Kjeldahl digestion and distillation unit 
SSP Size 

10. Water bath -cum -Shaker 
Plant SSP 

11. Deioniser 
Plant 

12 . Water distillation plant 
2 3 4 

13. Refrigerator 
1. Electronic Analytical 

1 " * ī 14 . Other routine equipment 
Balance 
2 . pH imeter 

[ No . 1 - 5/ 91 - Fort. Lav] 
3 . Steve Shaker 

का . प्रा . 260 ( अ ).- - केन्द्रीय मरकार उर्वरक (नियंत्रण ) प्रादेश , 
4 . Oven 

1985 की धारा 21 की उपधारा ( क ) के अनुसरण में भारत सरकार 
5 . Muffle Furnacc 

के कृषि मंत्रालय ( कृषि और महकारिता विभाग ) के मादेश मंगया 
6 . Vacuum pump 

का . मा . 977 (ई ) तारीख १ नवम्बर, 1987 में निम्नलिखिम 
7 . Hot Plate 
8 . Deioniser 

मंशोधन करती है, अर्थात:- - 
9 . Sample Grinder 

1 क्रम संख्या “ ( क ) अमंजन उर्वरकों के प्राधानों पर " में , मन्द 
10 . Water Distillation Plant 

( 5 ) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, प्रति: - - 
11. Magnetic Stirrer 

" ( 6 ) बैंच संख्या ( केवल एम . एम . पी . उर्वतः के 
12 . Other routine equipments 

मामले में लाग होगा ) " । । 
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[ भाग II - - चंड 3 (ii ) ] 

भारत का राजस्व : असाधारण 
.... . . . -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- - . . - - -- - - - - - - - --... . - - --- -- - - - - - - - - - - 
___ 2 श्रम संख्या " ( ग) " में , 

2 . In serial number ( C ), 
( 1) गोर्षक भौतिक/ निवार विशेष मित्रा के प्राधानों पर के 
स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रजा नगा, अर्थात्:- - 

(1) For the heading " On containers of physical/ 

granulated /special mixtures " the following 
" मीतिक दानेदार एन . पी . के . गुल्म पोषक तत्वो बाले 
मिश्रणों/ न , पी . के . और सूक्ष्म पापकों के सम्मिश्रणो/ 

heading shall be substituted, namely : 
विशेष मिश्रणों के प्राधानों पर " 

" On containers of physical/ granualted 
( 2 ) मद ( 5 ) में , 

NPK /Micro -Nutrient mixtures /combinations 
( i) "फेन्द्रीय " णम के पश्चात् " या राज्य " शब्द मोई 

of NPK and Micro nutrients/Special mix 
जाएगे । 

tures" , 
(ii ) अक्षर "के " के पश्चात् निम्नलिखिम अक्षर जोड़े जायें, 
अर्थात्:- - 

( 2 ) In item ( v) ; 
" अषु एन एम एन बी फेरम ( एफई )/ मो यूएम आई डी टी ए- गड एन/ ई की टी 
- - एफई 

( ) After the word " Central " the word or 

State " shall be added . 
( 3 ) मद ( 6) के माव निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी अर्थात्:- - 
" ( 7 ) बेच संख्या " 

(ii) After the letter " K ", the following letters 
3 क्रम संख्या ( घ ) " सूक्ष्म पोषक तम्बों याने उर्वरकों के प्राधानों 

shall be added , namely : 
पर " में मद ( 6 ) के पश्चात् निम्नलिखित मद मोड़ी जाएगी अर्थात: - - 
"( 7 ) वैष सम्या " 

" Zn /Mn/B / Ferious (Fe )/Cu/MO/EDTA 
मंख्या 1-5/ 91 -- उर्वरक विधि 

Zn / EDTA - Fe " , 
रवि मोहन मेठी , संयुक्त गचित्र 

( 3) Aftcr item ( vi ), the following item shall be 
S. O . 260 ( E ). -~-In pursuance of sub clause ( a) of 

added , namely : 
clause 21 of the Fertilizer (Control) Order , 1985 , the 
Central Government hereby makes the following 

"( vii ) Batch Number ". 
amendments, with immediate effect, in the Order of 

3. For serial number ( D ) " On containers of Micro 
the Government of India , Ministry of Agriculture 

nutrient fertiliser" , after item (vi), the following 
(Department of Agriculture and Cooperation ) No . 

item shall be added , namely : 
S . 0 . 977 ( E ) dates the 9th November , 1987, namely : 
1 . In serial no “ (A ) On container of State fertiliser " , 

"(vii ) Batch number . " 
after item ( v), the following item shall be added , 
namely : 

[ No. 1 -5 /91- Fert. Law] 
"(vi) Batch number ( applicable only in the 

R .M . SETHI, Jt . Secy. 
case of SSP fertiliser ) ". 


